IV.2 


M 

2 

i 1 2 3 4 5 

Izj 


Q 

2 

5 


S 

2 


H 

4 


f 


8. La forme trigonometrique du nombre complexe Z - 


1 M 

-h l - 

2 2 


V 


(fi+if 


est 


5 n . 5 n 

l. z = 2 | cos- 1 -1 sin — 

3 3 


f 5x .. 5n 

cos-/sin — 

3 3 


2. Z = 2 


3. Z = 2 


5 tt . . 5 n 

- cos- 1 - / sin — 

3 3 


4. Z = 2 


5. Z = 2 


( 5n . . 5/r 

- cos-/ Sill- 

v 3 3 

f 5 n . . 5 

cos-/sm — 

v 3 3 
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9. Le conjugue du nombre complexe 7 . 


1 + 3/ 
5-4/ 


est: 


^ 7 19 . 

41 41 

=■ 7 19 . 

4. Z =-—/. 

41 41 


= 7 19 . 

2. Z —-1- 1 . 

41 41 

=r 6 19 . 

5. Z =-/ . 

41 41 


^ 7 19 . 

3. Z=-/. 

41 41 


10. L'aire du domaine limite par les courbes d'equations y = x +4x + l et y = 2x + l 
dans 1'intervalle [-1, 2] vaut: 


20 

T 


2 . 


22 


23 
3. — 
3 


25 


5. 0. 


11. Indiquer la proposition qui donne la centraie electrique la plus repandue en R.D.C. 

1. La centraie solaire. 

2. La centraie nucleaire. 

3. La centraie thermique. 

4. La centraie hydraulique. 

5. La centraie eolienne. 


12. Un moteur asynchrone triphase 380V/660V branche sur un reseau 3 x 380V/50 Hz 
tourne a la vitesse de 1425/min. Indiquer la proposition exacte. 

1. Le glissement est de 0,05. 

2. Le moteur est hexapolaire. 

3. Le moteur fonctionne en etoile. 

4. Le moteur est bipolaire. 

5. Le glissement est de 0,75._ 


13. Pour que le transformateur de la figure ci-dessous soit couple en Dzo, on doit 
raccorder correctement les bornes suivantes : 



1. NPQ et ae, bf, dg-ch. 

2. KL, LQ, MN et dy, ez, fx - ghi. 

3. KP, LQ. et abc - ghi. 

4. KP, LQ, MM et dy, ez, fx - abc. 

5. NPQ et dy, ez, fx-ghi._ 




